جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





1 ۰ ز المدرسة : 036 قم الصفحة من 1 إلى 1 

ار رمز المدر رقم من 1 إلى 
المدرسة٠‏ ثانوية المنار الأهلية للبنين 

الفرع : إحيا 

لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 











1 | 102041036001 || احمد سامي هيجلحماد | 66 | 92 | صفر | 50 | صقر | 54 | | معيد | 0)0 
2 | 102041036003 || ليث حسين نايف خلف ||| 56 | 65 | 53 | 39 | 41 | 36 | | معد | 0|0 
| 3 | 102041036004 | محمد عبد الله صباح احميد _ 5 | 41 | صف | 33 | 37 | صفر | | معد | 0 | 0 0( 
4 | 102041036005 | محمد عماد رشيدمجيد ___| 61 | 76 | 75 | 70 | 82 | 78 | | نجع | 442 | 73.67 


_ 5 | 102041036006 | مروان ثامر عبد لله محمد | 60 | 90 | 59 | 68 | 52 | 56 | | ناجع | 385 | 64.17 
.6 | 102041036007 | مصطفى حميد حسين علي ______| 52_ | 70 | صفر | 70 | صفر | 50 | | معيد |[ 0 | 0 | 


الممتحنون 


000 سب تجاح 







مدير المركز 


